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蛇 岛 峡 蛇毒 分 离 组 分 抑 癌 作用 实验 研究 


EXPERIMENTAL STUDY ON THE ANTICANCER ACTIVITY 
OF THE FRACTIONS FROM AGKJISTRODON 
HALY'S YENOM 


我 们 采用 4 x 4 正 交 拉 杆 方 的 方法 ， 对 蛇 岛 是 蛇毒 12 组 分 进行 抑 痛 实验 ， 从 中 选择 抑 痛 较 好 组 
分 ， 景 好 浓度 和 敏感 的 瘾 株 ， 其 结果 如 下 。 

实验 设计 一、 实验 用 药 ， 蛇 驶 采 案 量 蛇 毒 经 沈阳 药学 院 分 离 获得 12 个 组 分 制 成 注射 液 ， 每 只 合 
攻 0,1mg。 按 设计 分 0.03mg/kg，0.05mgAKg，10.075mg/kg， 对 照 组 用 生理 盐水 共 4 个 浓度 。 

二 、 实 验 瘤 株 ， 小 鼠 肉 交 180〈91880? 小 鼠 肝 肉 交 〈 互 。5) ， 小 鼠 艾 氏 几 水 痛 实 体 净 (EE。C)， 
小 鼠 网 状 细胞 肉瘤 〈A。R。3) ， 共 4 种 效 型 。 

三 、 实 验 分 组 ，12 个 组 分 ， 卫 一 丰 ， 了 一 便 ， 下 一 于 ， 共 分 三 个 组 。 每 个 组 内 有 4 个 组 分 ， 按 
4 Xx 4 拉丁 方 要 求 共有 16 个 格子 { 见 表 ) ， 每 个 模子 的 数据 为 5 只 动物 瘤 体 的 平均 值 ， 共 有 12 个 组 
分 ， 实 验 用 三 个 拉丁 方 即 可 优选 最 好 组 分 ， 有 效 药 量 ， 比 较 茹 感 的 瘤 株 。 
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结果 与 分 析 一 、I 一 了 组 分 的 浓度 和 疙 株 实验 结果 ( 表 1) 证 明 组 分 的 不 同 ， 净重 从 小 到 大 的 
顺序 为 是， 下 ，I， I 。 浓 度 的 不 同 ， 瘤 重 从 小 到 大 的 顺序 为 4# {0.075) ，2 (0.03) ，3 (0.05) ， 
1 {0) 。 瘤 株 的 不 同 ， 瘤 从 小 到 大 的 顺序 为 C (E。C), D (A, R.S)，A (S180),，B (H,. 5S), 

I 一 了 组 分 拉丁 方 的 F 失 验 结果 ( 表 2) ， 浓 度 冰 的 F 值 为 9.293， 卫 <0.05， 说 明 浓 度 间 差异 是 显 
落 的 , 注射 分 离 组 分 与 未 注射 及 浓度 的 商 低 与 疙 体 的 大 小 是 有 区 别 的 。 组 问 揭 上 上 值 为 4.951，P<0.05， 
也 有 显著 莽 异 ， 而 瘤 裕 间 FF 值 为 4.5，P 沁 0.05， 说 明 分 离 组 分 对 疙 株 间 作用 差异 不 明显 。 

二 、T 一 机 组 分 的 浓度 和 瘤 株 实验 结果 ( 表 1) 证 明 组 分 的 不 同 ， 首 重 从 小 到 大 的 顺序 为 价 ， 
页 ， 首 ，Y， 浓 上 度 的 不 同 ， 净 曙 从 小 到 大 的 硕 序 为 14，3，2， 1 。 瘤 株 的 不 同 ， 痛 重 从 小 到 大 的 硕 
序 为 C。B。A。D。 
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一代 组 分 拉丁 方 的 检验 结果 ( 表 2 )， 浓 度 间 的 F 什 为 14,04, P<0,01， 组 分 间 F 值 为 2,582， 
P 一 0.05， 瘤 株 间 F 值 为 0.828，P> 之 0.05。 说 明 浓 度 问 有 非常 显著 的 差异 ， 而 组 分 间 与 瘤 株 间 均 无 显著 
差异 。 

三 、 及 一 下 组 分 的 衫 度 及 首 株 实验 结果 ( 表 1) 证 明 ， 组 分 的 不 同 ， 痛 重 从 小 到 大 的 顺序 二 ， 
了 XX， 区 ， 浓 度 不 同 ， 掀 重 从 小 到 大 的 归 序 为 83，4，2， 1 。 瘤 株 不 同 ， 瘤 重 从 小 到 大 的 顺序 为 
C, A, D, B, 

下 一 了 组 分 拉丁 方 的 FF 检验 结果 ( 表 2) 浓度 间 的 F 值 为 5.041， 了 P<0.05， 组 分 间 F 值 2.449， 
P>0.05， 瘤 裕 间 F 值 2.980,，P>>0.05。 说 明 禄 度 间 有 非常 显著 差异 , 组 分 间 与 瘤 裕 间 差异 不 明显 ， 

综 上 所 述 ，12 组 分 按 其 损 癌 作用 大 小 次 序 ， 王 ， 于 ， 王 ， 玉 ，H，X,， ,WY, 1, I 
的 结果 ， 以 0.075mg/ 了 kg 为 最 好 ， 对 小 鼠 苑 氏 谭 水 瘤 实体 痢 拖 猫 效 果 为 好 ， 其 抑 瘤 主要 成 分 为 精 拨 酸 
莆 梅 类 {Arginine esterase like)。 

画 文 学 徐 东 林 丁 道 芳 
{中 国医 科大 学 蛇毒 研究 组 ) 
表 1 工 一 筷 组 分 ， 剂 量 ， 癌 标的 钓 重 
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组 分 首 重 剂 晤 瘤 重 瘤 株 疾 重 
I 1.90 1 2.33 由 1.61 
I 1.79 4 1,24 B 2.02 
I 1.02 3 1,.41 C 1.14 
F 1.38 上 Lll D 1。32 
了 1.70 1 2,31 A 1.43 
再 1,17 2 1.17 了 1.36 
页 1.39 3 0.83 C 1,09 
| 1.05 4 0.90 D 1。44 
了 1,31 1 1.58 A 0.94 
1.29 2 1.12 B 1.41 
世 1.09 4 0.89 C 作 .92 
工 0 ,84 4 0.94 D 1.26 


表 2 工 一 开 组 分 ， 剂 量 ， 瘤 株 间 的 方差 分 析 
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分 组 均 方 F P 
I—F 
剂量 间 0.0762 .293 O05* 
组 分 间 0.0406 4.951 <0.05* 
瘤 株 阅 0.0369 4.500 >0.05 
7 一 下 

州 量 间 0,1309 14,038 <<0.014 
组 分 馈 ,0204 2.582 >0.05 
姜 株 间 0.0067 0.848 >0.05 
区 一 下 
剂量 间 0.0247 5.041 <0.05* 
组 分 间 0.0120 2。4 妈 >>0.05 
瘤 株 霹 0.0146 2.980 >0.05 





